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पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2003 
का . आ . 1069 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 6, 8 
और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीव चिकित्सा अपशिष्ट ( प्रबंध और हस्तन ) नियम, 1998 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीव चिकित्सा अपशिष्ट ( प्रबंध और हस्तन ) ( संशोधन ) नियम , 


. 


2003 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


जीव चिकित्सा अपशिष्ट ( प्रबंध और हस्तन ) नियम , 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम 


कहा गया है) के नियम 7 में, 


( क ) उपनियम ( 1) में “इन नियमों के " शब्दों के पूर्व “ अन्यथा उपबंधित के सिवाय " शब्द 


अंतःस्थापित किए जाएंगे ; . . 


( ख) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


“(1क ) रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र बल के सभी स्वास्थ्य देख-रेख स्थापन जिनके 


अंतर्गत , अस्पताल , परिचर्या गृह , क्लिनिक, डिस्पैंसरी , पशु चिकित्सा संस्था , पशुगृह, 


पैथोजोजिकल प्रयोगशाला और रक्त बैंक हैं, की बाबत इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के 


लिए विहित प्राधिकारी महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं , होगा ।" 
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3. उक्त नियमों के विद्यमान नियम 9 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया 


जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित 


किया जाएगा, अर्थात् : 


“( 2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, रक्षा मंत्रालय, इन नियमों के कार्यान्वयन 


संबंधी मामलों में महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं और रक्षा मंत्रालय को सलाह देने 


के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र बल के सभी स्वास्थ्य देख -रेख स्थापन जिनके अंतर्गत 


अस्पताल , परिचर्या गृह, क्लिनिक, डिस्पैंसरी , पशु चिकित्सा संस्था, पशुगृह , पैथोलोजिकल 


प्रयोगशाला और रक्त बैंक हैं , की बाबत निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली एक सलाहकार 


समिति उस मंत्रालय में गठित करेगी, अर्थात् : 


(1) 


अपर महानिदेशक, 


अध्यक्ष 


सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं 


( 2) 


रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि जो उप सचिव की 


सदस्य 


पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे उस मंत्रालय द्वारा 


नाम निर्दिष्ट किया जाए । 


( 3) 


पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधि जो 


सदस्य 


उपसचिव की पंक्ति से नीचे का न हो , जिसे 


उस मंत्रालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए 


इंडियन सोसायटी ऑफ 


सदस्य " 


होस्पोटल वेस्ट मैनेजमेंट, पुणे 


का एक प्रतिनिधि 


[ भाग 
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4. उक्त नियमों में , नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" 9क सशस्त्र बल स्वास्थ्य देख-रेख स्थापन में नियमों के कार्यान्वयन की मानीटरी : 


(1) 


केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी सशस्त्र बल स्वास्थ्य देख 


रेख स्थापनों की बाबत इन नियमों के कार्यान्वयन की मानीटरी करेगा । 


( 2) 


महानिदेशक , सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं , को पूर्व सूचना देने के पश्चात् नियम 9 के 


उपनियम (2) के अधीन गठित सलाहकार समिति के एक या अधिक प्रतिनिधियों के 


साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यदि वह इसे आवश्यक समझता है तो किसी सशस्त्र , 


बल, स्वास्थ्य देख-रेख स्थापन का निरीक्षण कर सकेगा । " 


5. उक्त नियमों के विद्यमान नियम 13 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया 


जाएगा ; और 


( क ) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) में “व्यथित कोई व्यक्ति " शब्दों के स्थान पर 


" उपनियम (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, व्यथित कोई व्यक्ति " शब्द कोष्ठक और अंक 


रखे जाएंगे ; 


( ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित 


किया जाएगा , अर्थात् : 


“( 2) इन नियमों के अधीन महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, के किसी आदेश द्वारा 


व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिसको ऐसा आदेश उसे संसूचित 


किया जाता है, अपील केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को कर सकेगा । " " 


[ फा . सं. 23 -2/ 96 - एच एस एम डी ] 

डा. वी. राजगोपालन , संयुक्त सचिव 


॥ - - - .. . 
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MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th September, 2003 
S .O . 1069 (E ). — In exercise of the powers conferred by sections 6 , 8 and 25 of the 
Environment ( Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Bio -Medical Waste ( Management and Handling ) Rules, 
1998, namely : 


1. 


(1) 


These rules may be called the Bio -Medical Waste (Management and 
Handling) (Amendment) Rules , 2003 . 


(2 ) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 


2 . In rule 7 of the Bio -Medical Waste Management and Handling) Rules, 1998 
(hereinafter referred to as th : aid rules ), 


(a ) 


in sub - rule ( 1), for the opening words “ The prescribed authority for, 
enforcement”, the words " Save as otherwise provide, the prescribed authority 
for enforcement" shall be substituted ; 


(b ) 


after sub- rule (1), the following sub -rule shall be inserted , namely: 


" ( 1A ). The prescribed authority for enforcement of the provisions of 
these rules in respect of all health care establishments including 
hospitals , nursing homes, clinics, dispensaries, veterinary institutions, 
Animal houses, pathological laboratories and blood banks of the Armed 
Forces under the Ministry of Defence shall be the Director General , 
Armed Forces Medical Services." . 


3 . In the said rules , existing rule 9 shall be re-numbered as sub - rule (1) thereof , 
and after sub -rule (1 ) as so re -numbered , the following sub - rule shall be inserted , 
namely : 


“ (2 ) Notwithstanding anything contained in sub-rule ( 1) , the Ministry of 
Defence shall constitute in that Ministry , an Advisory Committee consisting of the 
following in respect of all health care establishments including hospitals , nursing 
homes, clinics, dispensaries, veterinary institutions, animal houses, pathological 
laboratories and blood banks of the Armed Forces under the Ministry of Defence , to 
advise the Director General, Armed Forces ,Medical Services and the Ministry of 
Defence in matters relating to implementation of these rules, namely : 


(1) Additional Director General of 

Armed Forces Medical Services 


.. ...... Chairman 
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(2 ) A representative of the Ministry of 

Defence not below the rank of Deputy 
Secretary , to be nominated by that Ministry 


. . . . . . .. Member 


(3 ) A representative of the Ministry of Environment 

and Forests not below the rank of Deputy Secretary 
To be nominated by that Ministry . 


......... Member 


(4 ) A representative of the Indian Society of 
Hospitals Waste Management, Pune 

---------Member " 
4 . In the said rules, after rule 9, the following rule shallbe inserted ,namely : 


“ 9A . Monitoring of implementation of the rules in Armed Forces Health 
Care Establishments . 


( 1) 


The Central Pollution Control Board shall monitor the implementation 
of these rules in respect of all the Armed Forces health care 
establishments under the Ministry of Defence . 


After giving prior notice to the Director General Armed Forces Medical 
Services, the Central Pollution Control Board along with one or more 
representatives of the Advisory Committee constituted under sub -rule 
(2 ) of rule 9 may, if it considers it necessary , inspect any Armed Forces 
health care establishments ." . 


In the said rules, existing rule 13 shall be re -numbered as sub -rule ( 1) thereof; 
and 


(a ) 


in sub -rule (1), as so re-numbered, for the opening portion , for the words 
“ Any person " , the words, brackets and figure " Save as otherwise 
provided in sub - rule (2 ), any person ” shall be substituted ; 


(b ) 


. 


after sub -rule (1) as so re -numbered , the following sub -rule shall be 
inserted , namely : 


“ (2 ) Any person aggrieved by an order of the Director General, Armed Forces 
Medical Services under these rules may, within thirty days from the date on 
which the order is communicated to him prefer an appeal to the Central 
Government in the Ministry of Environmentand Forests ." . 


[F. No. 23- 2/96 -HSMD ] 

Dr. V. RAJAGOPALAN , Jt. Secy. 
Note : The Principle rules were published in the Gazette of India vide notification 

number S.O . 630 (E ) dated 20.7 .98 and subsequently amended vide 

(1) S .O .201 (E ) dated 6 .3.2000 ; and (2 ) S .O . 545 (E ) dated 2 .6 .2000 . 
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